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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Intrekking vergunning dierproeven; Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), 


28 juni 2016 

kenmerk NVWA/2016/4776 

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend 

dat de vergunning welke is verleend op grond van artikel 2 van de Wet op de dierproeven aan KIT 
Biomedical Sciences, Amsterdam per 1 juli 2016 wordt ingetrokken. 
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